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OMUALD VLĘCZ LACIKOWSKI 


przeżywszy lat 71, po krótkiej i dolegliwej chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
w dniu 10. Marca 1568. r. rozstał się z tym światem. 


W żalu pogrążona żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na ŻAŁOBNE NABOŻEŃ- 
STWO w kościele Najświętszćj Panny Maryi w dniu 12. b. m. i r. o godzinie 10 zrana odprawić się mające, 
po którćm zwłoki jego na cmentarz odprowadzone zostaną. 


Czcionkami Karola Budweisera w Krakowie. 


